- Władysław Łuszczkiewicz 


b. profesor Szkoły Sztuk pięknych, dyrektor Muzeum Narodowego, 
członek Akademii Umiejętności w Krakowie, 


urodzony dnia 2 Września 1828 roku, po krótkiej chorobie zmarl nagle dnia 23 Maja 1900 roku. 


Pozostała wdowa wraz z dziećmi i wnukami, zaprasza Krewnych, Przyjaciół, Znajomych i pobożną Publiczność na 
obrzęd pogrzebowy, który się odbędzie z domu żałoby pod 1. 18 przy ulicy Basztowej w Piątek dnia 25 b. m. o godzinie 5 
po południu wprost na miejsce wiecznego spoczynku. 


NABOŻEŃSTWO ŻAŁOBNE 


odprawionem zostanie w Sobotę dnia 26 b. m. o godzinie 10 rano w kościele parafialnym św. Floryana na Kleparzu 
w Krakowie. 


Zakład pogrzebowy A. Szafrańskiego w Krakowie. 
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